L. s. 1209/902. 


We Lwowie, dnia 1. lipca 1902. 


Sprawozdanie 


komisyi sanitarnej o przedłożeniu Wydziału krajowego 
w przedmiocie budowy domu izolacyjnego przy szpitalu 
św. Łazarza w Krakowie. 


Wysoki Sejmie! 


Komisya sanitarna uznając w zupełności motywa Wydziału krajowego, wyra- 
zone w sprawozdaniu do L. W. 80723/1901, wnosi: 


Wysoki Sejm raczy uchwalić: 


1) Sejm poleca Wydziałowi krajowemu przeprowadzić budowę domu izolacyj- 
nego przy szpitału św. Łazarza w Krakowie kosztem, nieprzekraczającym kwoty 
sześćdziesięciu tysięcy koron. 

2) Na cel powyższy ma być z majątku zarodowego szpitala św. Łazarza zacią- 
gniętą pożyczka, mająca się umorzyć z dochodów bieżących tegoż szpitala, na pod- 
stawie planu amortyzacyjnego, który Wydział krajowy ułoży. 


Przewodniczący: 


Gołuchowski. 


Sprawozdawca : 


Dr. Jabłoński. 


